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۱ مق Ce) sua. ASOY BO S2808685 (FER) ELEGTIVE FULING‏ 
BRACKET (1 REQD.‏ 1 2 ی 5 65 
AN 52600-106. 501-۳ ۵ ۵ : : ۰ ۳۹ ۰ ۰‏ 1 
AC 57۶ ۰/09 NUT (3 ۴6 6 ۱ ۰ ۳۹۰ 95*6» 66۰۱ 6 >> :‏ ۱ ۱ 
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o 0‏ 1 ۱ ۰ رم ما ت اب 2 
۰ ۲ ۳ ۱ ۱ 39 ®“ 2:۳2 ۱ ۳ ِ 1 2| 
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و 1 و ۱ ز ۱ ۷ هت ۱ e Ei‏ 88 ۳ ات 0 5 2 2 
a GG TINTED T7I‏ 1 1 
HEEE] FENER E‏ تست ]| 5 STA.‏ كت ۰ 
یتآ ی سا 8۳.۶ - مب ۱ 8 
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ا سر ی 7 ۰ AC 3-75 0 (/RFO'A)‏ 1 
ا سا اس I ۵ ail‏ پا eA CE‏ 
ا = sec0 3et Box‏ 
سس سس سس سس Cao | 2۵2 A aan ums a E‏ 
سس | ت 5 : ۱ 
مه ي 22۳3۳۳ 22 AC 572 ۵۱58 NUT (RG‏ ۲ 
سر SEE SUEET‏ 
نوچ م۳ ۳1 = j|‏ سا یساس انا 
ی 99 ۳ 9سا اس ساسا 
اد 6 کنر نک CCC CC CO TTT‏ ۱ 1 ۷۵+ 
> ا 27 PLAN VIEW‏ 
a EERE‏ 
ده ده وی ss'Y ۰ E | meee mim ol‏ 
ASS Y. OIE TN TTT TT‏ 
س 1 ا | 0۹ 1 
ا ج ا سل تس ] Gov. FUEN. EQUIP.‏ ¥ وا یبا س 











e TWA e RN 


¢ 5۳۸۰۷۶ 9(re r”) 


ھل 


1 2 


۳ پر ۹ از 1 


۰ 
n‏ 
۰ 
و 7 ۰ ۲ 4 r ۱ mi‏ 
8 ج 4 
۳ ۰ 
: 
i‏ 
0 
/ ‌ 
۱ ۳ 
و 
۳ 
TY 2 .‏ 
۲ ۰ 
7 : 
۰ 
O‏ ما ی BP‏ با اه ما نیک ون مرو ان و 2 
1 ۰ ۰ 0 
۱ 
۱ 


(PEF)‏ 10 .5۳۸.۸۶ 4 سس 


PEONT | SPAR 





و د م مه 


